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GARANTIA LIMITADA POR DOS ANOS 

(Valida unicamente en los EE.UU.) 

HoMedics, Inc., garantiza este producto contra defectos en material y 
mano de obra durante el pen'odo de dos anos a partir de la fecha original 
de compra con las excepciones que se detallan a continuacion. 

Esta garantia de producto de HoMedics no cubre danos causados por un 
uso inadecuado, abuso, accidente, la conexion de accesorios no 
autorizados, la alteracion del producto o cualquier otra condicion sin 
importar cual sea que se encuentre fuera del control de HoMedics. Esta 
garantia es valida solo si el producto es comprado y usado en los EE.UU. 
Esta garantia no cubre un producto que requiera modificacion o 
alteracion para que pueda usarse en cualquier otro pais distinto del pais 
por el cual fue disenado, fabricado, aprobado y/o autorizado, o la 
reparacion de productos danados a causa de estas modificaciones. 
HoMedics no sera responsable de ningun tipo de danos incidentales, 
consecuentes o especiales. Todas las garantias implicitas, incluyendo 
entre otras aquellas garantias implicitas de idoneidad y comerciabilidad, 
estan limitadas a la duracion total de dos anos a partir de la fecha de 
compra original. 

Para obtener un servicio cubierto por la garantia para su producto 
HoMedics, puede entregar la unidad personalmente o enviarla por correo 
junto con su recibo de compra fechado (como prueba de la compra), el 
franqueo pagado, junto con un cheque o una orden de pago por el 
monto de $5.00, pagadero a HoMedics, Inc. para cubrir los gastos de 
manipulacion. 

Una vez recibido, HoMedics reparara o reemplazara su producto, segun 
lo que sea apropiado y se lo enviara con el franqueo pagado. Si es 
apropiado reemplazar su producto, HoMedics lo reemplazara con uno 
igual o comparable, a opcion de Homedics. La garantia es valida 
unicamente a traves del Centra de servicio HoMedics. El servicio 
realizado a este producto por cualquier otro diferente al Centro de 
servicio HoMedics anulara la garantia. 

Esta garantia le proporciona derechos legales especificos. Es posible que 
usted tenga derechos adicionales que pueden variar de un estado a otro. 
Debido a las regulaciones de los diferentes estados, es posible que 
algunas de las limitaciones y exclusiones no se apliquen en su caso. 



Por mas informacion con respecto a nuestra Ifnea de productos en 
los EE.UU., visitenos en: www.homedics.com 



©2002 HoMedics, Inc. y sus companias afiliadas, reservados todos los derechos. HoMedics® es una 
marca registrada de HoMedics, Inc. y sus companias afiliadas. Jet Spa™ y Body Basics™ son marcas 
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Transform your bath into a personal spa. 

Thank you for purchasing JetSpa Elite, the HoMedics refreshing home 
bath jet. This, like the entire HoMedics line, is built with high-quality 
craftsmanship to provide you with years of dependable service. We 
hope that you'll find it to be the finest product of its kind. 

JetSpa Elite turns your bathtub into a whirlpool by adding bubbles or 
stream water action, providing you with the ultimate sensory 
experience by helping you to relax, relieve tension and soothe sore 
muscles. 

Relax. Renew. Enjoy. 



IMPORTANT SAFEGUARDS 

WHEN USING ELECTRICAL PRODUCTS, ESPE- 
CIALLY WHEN CHILDREN ARE PRESENT, BASIC 
SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOL- 
LOWED, INCLUDING THE FOLLOWING: 

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. 
DANGER— TO REDUCE THE RISK OF 
ELECTROCUTION: 

• Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately 
after using and before cleaning. 

• Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it 
immediately. 

• Do not place or store power pack where it can fall or be pulled into a 
tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid. Store in 
dry place. 

• Do not attempt to plug or unplug unit while body is in the water. 



WARNING - TO REDUCE THE RISK OF BURNS, 
ELECTROCUTION, FIRE OR INJURY TO PERSONS: 

• An appliance should never be left unattended when plugged in. 
Unplug from outlet when not in use and before putting on or taking 
off parts or attachments. 
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Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur 
and cause fire, electric shock, or injury to persons. 

Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, 
or near children, invalids or disabled persons. 

Use this appliance only for its intended use as described in this 
manual. Do not use attachments not recommended by Homedics. 

Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, 
if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, 
or dropped into water. Return it to HoMedics Service Center for 
examination and repair. 

Do not carry this appliance or power pack by supply cord or use 
cord as a handle. 

Keep cord away from heated surfaces. 

Do not block the air openings of the appliance or power pack, or 
place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air 
openings may be blocked. Keep air openings free of lint, hair, dust, etc. 

Do not drop or insert any object into any opening. 

Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur 
and cause fire, electrical shock or injury to persons. 

Do not use outdoors. 

Do not operate where aerosol (spray) products are being used or 
where oxygen is being administered. 

To disconnect, turn all controls to the "off" position, then remove 
plug from outlet. 

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the 
other). The plug will fit into a polarized outlet only one way. If the 
plug does not fit into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, 
contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not 
attempt to defeat this safety feature. 

This unit must be connected to 120V electrical supply 



Caution: 
All servicing of 
this this unit 
must be 
performed by 
authorized 
HoMedics 
service 

personnel only. 



SAVE THESE INSTRUCTIONS 

Caution: Please read all instructions 
carefully before operating. 

SPECIAL WARNINGS: 

• Do not insert any object, or material, into this unit or power 
pack. 

• This unit is not a toy. Children should not use or play with it. 

• Always unplug the unit when not in use and when cleaning or 
moving the unit. 

• Ensure that your hands are dry when operating the switch or 
removing the plug. 

• Do not cover this unit or power pack with any type of material 
while it is in operation. 

• Do not use if you have sensitive skin areas or poor circulation. 
Use by unattended children or incapacitated persons may be 
dangerous. 

• Do not use while sleeping or drowsy. 

• Do not use this unit for more than 20 minutes. 

• Do not use on the walls of inflatable tubs or pools. 

Medical Precautions 

• This unit should not be used in the following cases: 
Tuberculosis, benign and malignant tumors, hemmorages, 
inflammations of the skin, phlebitis and thrombosis, open and 
fresh wounds, bruises, broken skin or varicose veins, or 
undetermined calf pain. 

• Consult your physician if you have any questions regarding 
therapeutic use of this unit. 

• Do not use on any part of the body that is anesthetized. 

• Do not use on any part of the body where surgery has 
been performed. 

• Do not use on any unexplained pain before consulting your 
doctor. 

• If you have any concerns regarding your health, consult your 
doctor before using this product. 
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Features 




• Powerful swirls of water massage away stress 

• Unique design easily adheres to any tub surface 

• Choose from gentle bubbles to powerful jet streams 

Installation Instructions 

1 . Be sure that the this unit is off and the tub is empty. 

2. Dampen all 3 suction cups to improve grip. 

3. Place the unit inside the tub (See Figure 1). 

4. Secure suction cups to tub by firmly pressing on the front of 
this unit. 



Figure 1 

. Instructions For Use: 




1 . Place this unit in the tub by using the previous installation 
instructions on page 4. 

2. Connect adaptor to power cord then insert plug into 120 V 
household outlet. 

3. Fill the bath tub with water to the line indicated on the unit 
(See Figure 2). 

4. Press the "on" button and set the control to the desired 
setting (jet stream or bubbles) (See Figure 3). 

CAUTION: If this unit falls into the tub during use do not panic. 
This unit has been designed to withstand submersion for short 
periods of time without danger. Remove unit from tub 
immediately and press off button. Unplug from outlet. Remove 
the unit from the water and hold it over tub, rotating gently to 
remove excess water from housing. When water is completely 
emptied from this unit, reinstall this unit per operating 
instructions. 



Figure 3 
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JetSpa Elite 

Luxury Bath Spa 



On/Off — 

To turn on the 
JetSpa press the 
POWER button. 




Variable Control 

Customize your relief 
from powerful jet stream 
to gentle bubbles. 



Adustable Jets 

Jets adjust in 

several directions 

to direct powerful comfort 

where you need it most. 



Suction Cups 

Keep JetSpa 
securely mounted. 




Fill Line 

Fill the bathtub with water 
to this line. 
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DO NOT REACH FOR POWER SUPPLY WHILE IN TUB. DO NOT 
DISCONNECT POWER UNTIL POWER IS TURNED OFF. IF UNIT 
HAS BEEN IMMERSED FOR MORE THAN 5 MINUTES, REMOVE 
UNIT FROM THE TUB, PRESS THE "OFF" BUTTON, DISCONNECT 
POWER CORD FROM ALCI POWER PACK, DRAIN WATER FROM 
UNIT AND STORE IN A DRY PLACE FOR AT LEAST 24 HOURS 
BEFORE NEXT USE. 

Maintenance 

Keep this unit clean and clear of obstructions. Check the outflow con- 
trol frequently for potential obstructions, including lint and hair, that 
could block air or water flow. We recommend cleaning this unit after 
each use with mild detergent or soap. 

1 . Unplug the unit and allow it to cool before cleaning. Clean only 
with a soft, slightly damp sponge. Note: Do not use abrasive clean- 
ers, brushes, gasoline, kerosene, glass/furniture polish or 

paint thinner to clean. 

2. This unit should also be disinfected periodically to keep it bacteria 
free. Follow a disinfecting schedule of once per week if the unit is 
used frequently, (3 or more times / week). Disinfect after each use 
when this unit is used only occasionally. 

Do not attempt to repair this unit. There are no 
user serviceable parts. For service, send the unit 
to the HoMedics' address listed in the warranty 
section. 
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Mail To: 

Consumer Relations 
HoMedics 

Service Center Dept. 1 68 
3000 Pontiac Trail 
Commerce Township, Ml 
48390 

e-mail: 

cservice@homedics.com 



TWO YEAR LIMITED WARRANTY 

(Valid in USA only) 

HoMedics, Inc., guarantees this product free from defects in mate- 
rial and workmanship for a period of two years from the date of 
original purchase, except as noted below. 

This HoMedics product warranty does not cover damage caused 
by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized 
accessory; alteration to the product; or any other conditions what- 
soever that are beyond the control of HoMedics. This warranty is 
effective only if the product is purchased and operated in the USA. 
A product that requires modification or adaptation to enable it to 
operate in any country other than the country for which it was 
designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of 
products damaged by these modifications is not covered under 
warranty. HoMedics shall not be responsible for any type of inci- 
dental, consequential or special damages. All implied warranties, 
including but not limited to those implied warranties of fitness and 
merchantability, are limited in the total duration of two years from 
the original purchase date. 

To obtain warranty service on your HoMedics product, either hand 
deliver or mail the unit and your dated sales receipt (as proof of 
purchase), postpaid, along with check or money order in the 
amount of $5.00 payable to HoMedics, Inc. to cover handling. 

Upon receipt, HoMedics will repair or replace, as appropriate, your 
product and return it to you, postpaid. If it is appropriate to replace 
your product, HoMedics will replace the product with the same 
product or a comparable product at HoMedics' option. Warranty 
is solely through HoMedics Service Center. Service of this product 
by anyone other than HoMedics Service Center voids warranty. 

This warranty provides you with specific legal rights. You may 
have additional rights which may vary from state to state. Because 
of individual state regulations, some of the above limitations and 
exclusions may not apply to you. 



For more information regarding our product line in the USA, 
please visit: www.homedics.com 



© 2002 HoMedics, Inc. and its affiliated companies, all rights reserved. HoMedics® is a registered 
trademark of HoMedics, Inc. and its affiliated companies. Jet Spa™ and Body Basics™ are trade- 
marks of HoMedics, Inc. and its affiliated companies. All rights reserved. 
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Transforme su bano en una tina de hidromasaje 
personal. 

Gracias por comprar el JetSpa Elite, el refrescante propulsor de bano para el 
hogar de HoMedics. Este, al igual que toda la linea de HoMedics, esta fabrica- 
do con mano de obra de alta calidad para brindarle anos de servicio oonfi- 
able. Esperamos que lo encuentre como el mejor producto de su clase. 
JetSpa Elite convierte su tina en un remolino agregando burbujas o activas 
corrientes de agua, brindandole la maxima experiencia sensorial mientras le 
ayuda a relajarse, aliviar la tension y calmar los musculos adoloridos. 
Relajese. Renuevese. Disfrute. 

PRECAUCIONES IMPORTANTES 

CUANDO UTILICE PRODUCTOS ELECTRICOS, ESPE- 
CIALMENTE CUANDO ESTAN NINOS PRESENTES, SE 
DEBEN CUMPLIR CIERTAS PRECAUCIONES BASICAS 
DE SEGURIDAD, INCLUYENDO LO SIGUIENTE: 



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR. 
PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELEC- 
TROCUCION: 

• Siempre desenchufe este artefacto del tomacorriente, inmediatamente 
despues de usar y antes de limpiarlo. 

• No intente tomar un artefacto que haya caido al agua. Desenchufelo de 
inmediato. 

• No coloque ni guarde la fuente de energia en un lugar donde pueda caerse 
o ser tirada hacia una tina o pileta. No lo coloque ni lo deje caer en agua ni 
en ningun otro liquido. Guardelo en un lugar seco. 

• No intente enchufe o desenchufar la unidad mientras su cuerpo esta en el 
agua. 

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE 
QUEMADURAS, ELECTROCUCION, INCENDIO 0 
LESIONES A LAS PERSONAS: 

• Un artefacto nunca debe ser dejado sin atencion cuando esta enchufado. 
Desenchufelo del tomacorriente cuando no lo este usando y antes de colo- 
car o quitar piezas o accesorios. 
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No lo haga funcionar debajo de una manta o almohada. Puede ocurrir un 
calentamiento excesivo y provocar un incendio, choque electrico o lesiones a 
las personas. 

Es necesaria una supervision estricta cuando este artefacto es usado por 
ninos o personas invalidas o con incapacidades o proximo a ellos. 
Utilice este artefacto solo para el uso para el cual esta disenado y como se 
describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por 
HoMedics. 

No haga funcionar este artefacto si tiene el cable o enchufe danado, si no esta 
funcionando adecuadamente, si se cayo o se dano o si se dejo caer al agua. 
Envielo al Centra de servicio de HoMedics para que lo examinen y lo reparen. 
No lleve este artefacto ni la fuente de energia tomada del cable ni use el cable 
como manija. 

Mantenga el cable alejado de superficies calientes. 

No obstruya las aberturas de ventilacion del artefacto o de la fuente de energia 

ni la ubique en una superficie blanda, como por ejemplo una cama o sofa 

donde las aberturas de ventilacion puedan quedar bloqueadas. Mantenga las 

aberturas libres de pelusas, cabellos, polvo, etc. 

No lo deje caer ni inserte ningun objeto en ninguna abertura. 

No lo haga funcionar debajo de una manta o almohada. Puede ocurrir un 

calentamiento excesivo y provocar un incendio, choque electrico o lesiones a 

las personas. 

No lo use en exteriores. 

No lo haga funcionar donde se utilizan productos de rociado por aerosol o 
donde se esta administrando oxigeno. 

Para desconectar, coloque todos los controles en la position "off' y luego retire 
el enchufe del tomacorriente. 

Este artefacto tiene un enchufe polarizado (una paleta es mas ancha que la 
otra). El enchufe encaja de una sola forma en un tomacorriente polarizado. Si 
el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. 
Si aun asi no encaja, pongase en contacto con un electricista calificado para 
que instale el tomacorriente adecuado. No intente destruir esta caracteristica 
de seguridad. 

Esta unidad debe ser conectada a una fuente electrica de 120V. 
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Precaucion: 
Todo el servicio 
de esta unidad 
debe ser realiza- 
do unicamente 
por personal de 
servicio autoriza- 
do de HoMedics. 



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 

Precaucion: Sirvase leer todas las instruc- 
ciones con atencion antes de 
poner en funcionamiento. 

ADVERTENCIAS ESPECIALES: 

• No introduzca ningun objeto ni material dentro de esta unidad ni den- 
tro de la fuente de energia. 

• Esta unidad no es un juguete. Lo ninos no deben usarla ni jugar con 
ella. 

• Siempre desenchufe la unidad cuando no esta en uso y cuando la 
limpia o mueve. 

• Asegurese de que sus manos esten secas cuando maneje el inter- 
ruptor o quite el enchufe. 

• No cubra esta unidad ni la fuente de energia con ningun tipo de 
material mientras esta en funcionamiento. 

• No la utilice si tiene areas de piel sensibles o con mala circulacion. El 
uso sin supervision por parte de ninos o por personas con incapaci- 
dades puede resultar peligroso. 

• No lo utilice mientras duerme o esta adormecido. 

• No use esta unidad por mas de 20 minutos. 

• No la use sobre las paredes de tinas o piscinas inflables. 

Precauciones medicas 

• Esta unidad no debe ser usada en los siguientes casos: 
Tuberculosis, tumores benignos y malignos, hemorragias, inflama- 
ciones de la piel, flebitis y trombosis, heridas abiertas o recientes, 
hematomas, piel danada o venas varicosas, o ante la presencia de 
dolor no determinado en las pantorrillas. 

• Consulte a su medico si tiene alguna pregunta con respecto al uso 
terapeutico de esta unidad. 

• No la use en ninguna parte del cuerpo que este anestesiada. 

• No la use en ninguna parte del cuerpo en la que se haya realizado 
una cirugia. 

• No la use sobre ningun dolor inexplicable sin consultar antes con su 
doctor. 

• Si tiene alguna preocupacion con respecto a su salud, consulte a su 
doctor antes de usar este producto. 



12 




Figura 1 



Caracterfsticas 

• Poderosos remolinos de agua lo masajean quitandole el estres 

• Su diseno exclusivo se adhiere facilmente a la superficie de cualquier 
tina 

• Elija entre suaves burbujas o poderosos chorros de agua 



Instrucciones de instalacion 

1 . Asegurese de que esta unidad este apagada y la tina este vacia. 

2. Humedezca las 3 ventosas para mejorar su adhesion. 

3. Coloque la unidad dentro de la tina (Vea la Figura 1). 

4. Asegure las ventosas a la tina presionando firmemente sobre el frente 
de esta unidad. 
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Instrucciones de uso: 



Figura 2 




1 . Coloque esta unidad en la tina utilizando las instrucciones de insta- 
lacion descritas previamente en la pagina 4. 

2. Conecte el adaptador al cable de corriente y luego introduzca el 
enchufe en un tomacorriente domestico de 120 V. 

3. Llene la tina con agua hasta la linea indicada en la unidad (Vea la 
Figura 2). 

4. Presione el boton "on" (encendido) y ajuste el control al valor deseado 
(chorro de agua o burbujas) (Vea la Figura 3). 

PRECAUCION: Si esta unidad cae dentro de la tina mientras la usa no se 
asuste. Esta unidad fue disenada para soportar la inmersion durante 
breves periodos de tiempo sin presentar peligro. Retire la unidad de la 
tina inmediatamente y presione el boton "off" (apagado). Desenchufela del 
tomacorriente. Quite la unidad del agua y sostengala sobre la tina, giran- 
dola suavemente para quitar el exceso de agua de su interior. Cuando 
haya vaciado el agua por completo de la unidad, vuelva a colocarla de 
acuerdo a las instrucciones de funcionamiento. 



Figura 3 
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NO INTENTE ALCANZAR LA FUENTE DE ENERGIA MIENTRAS ESTA EN LA 
TINA. NO DESCONECTE LA ENERGIA HASTA HABER APAGADO LA 
ENERGIA. SI LA UNIDAD ESTUVO SUMERGIDA DURANTE MAS DE 5 MINU- 
TOS, RETIRE LA UNIDAD DE LA TINA, PRESIONE EL BOTON "OFF", 
DESCONECTE EL CABLE DE ENERGIA DE LA FUENTE DE ENERGIA ALCI, 
DRENE EL AGUA DE LA UNIDAD Y GUARDELA EN UN LUGAR SECO 
DURANTE UN MINIMO DE 24 HORAS ANTES DE VOLVER A USARLA. 

Mantenimiento 

Mantenga esta unidad limpia y sin obstrucciones. Verifique con frecuencia el 
control de salida de flujo para detectar posibles obstrucciones, incluyendo 
pelusas y cabello, que pudieran bloquear el flujo de aire o agua. 
Recomendamos limpiar esta unidad despues de cada uso con un jabon o deter- 
gente suave. 

1 . Desenchufe la unidad y deje que se enfrie antes de limpiarla. Limpie iinica- 
mente con una esponja suave, apenas humedecida. Nota: No utilice 
limpiadores abrasivos, cepillos, gasolina, querosen, limpiador de vidrios o lus- 
tramuebles para limpiar. 

2. Esta unidad tambien debe ser desinfectada periodicamente para mantenerla 
libre de bacterias. Siga un plan de desinfeccion una vez a la semana si la 
unidad se usa con frecuencia (3 o mas veces por semana). Si se usa ocasion- 
almente desinfectela despues de cada uso. 

No intente reparar esta unidad. No hay piezas que nece- 
siten servicio. Por servicio, envi'e la unidad a la direc- 
tion de HoMedics que se detalla en la seccion de 
garanti'a. 



